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Uproszczone sprawozdania finansowe ża 1381 r: 102 — Miejskiego Przedsięb. Remont.-Budow. w Oświę- 
81 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Andrychowie cimiu 
82 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Bochni 103 — Miejskiego Przeasięb. Remont.-Budow. w Tarnowie 
83 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Brzesku | 104 — Miejskiego Przedsięb. Remont. -Budow. w Wadowi- 
84 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Chrzanowie cach 
85 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Jaworznie 105 — Miejskiego Przedsięb. Remont.-Budow. w Zakopa- 
86 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Krynicy > nem 
87 — Miejskiego R m4 Ge AŻ w Krzeszowicach 106 — Powiatowego Przedsięb. Remont.-Budow. w Olkuszu 
5 = E nb. GM. Ea sł i A 107 — Miejskiego Zarządu Bud. Mieszk. w Chrzanowie 
90 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Nowym Sączu 108 — Miejskiego Zarządu Bud. Mieszk. w Jaworznie 
"Rin 5 109 — Miejskiego Zarządu Bud. Mieszk. w Nowym Sączu 
91 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Olkuszu > AREAŁE A 
92 — Miejskiego Przedsieb. Gosp. Kom. w Rabce 110 — Miejskiego Zarządu Bud. Mieszk. w Olkuszu 
93 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Skawinie 111 — Miejskiego Zarządu Bud. Mieszk. w Tarnowie 
94 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Tarnowie 112 — Miejskiego Przedsięb. Wodoc. i Kanal. w Tarnowie 
95 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Wadowicach 118 — Powiat. Przedsięb. Wodoc. i Kanal. w Chrzanowie 
96 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Wieliczce 114 — Powiat. Przedsięb. Wodoc. i Kanal. w Olkuszu 
97 — Miejskiego Przedsięb. Gosp. Kom. w Żywcu 115 — Biura Projektów Bud. Komunalnego w Krakowie 
98 — Miejskiego Przedsięb. Remont.-Budow. w Bochni 116 — Wojew. Przedsięb. Geodez. Gosp. Kum. w Krakowie 
99 — Miejskiego Przedsięb. Remont.-Budow. w Chrzano- 117 — Krak. Przedsięb. Handlu Sprzęt. Med. w Krakowie 
wie 118 — Krak. Zakł. Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 
100 — Miejskiego Przedsięb. Remont.-Budow. w Nowym w Krakowie 
Targu 119 — Miejskich Hoteli w Tarnowie 
101 — Miejskiego Przedsięb. Remont.-Budow. w Nowym 120 — Miejskiego Przedsięb. Komunikacyjnego w Tarnowie 
Sączu 121 — Eksploatacji Kamieniołomów Żółkiewka k/Strzegonia 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Andrychowie 
w tysiącach złotych 


me LRLM MN I _LLLcś< s Ñ M 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XIL 60 r 81. XNAETE 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 56.392 17.052 1. Fundusz statutowy 57.188 17.876 
2. Materiały 703 846 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 232 75 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe — 17 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. 136 1.519 
5. Środki pieniężne 383 10 5. Fundusz własn. środ. na inw. — 635 
6. Należności od odbiorców 167 453 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 11 14 
na inwestycje 39 Tia 8. Pozostałe pasywa 1.429 391 
8. Inwestycje rozpoczęte 34 1.534 9. Zysk — 318 
9. Pozostałe aktywa 1.094 835 
10. Strata 184 — 
Razem: 58.996 20.845 Razem: 58.996 20.845 
Plan wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 4.530 5.767 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 4.310 5.332 7 ogółem na 1 zatrudnionego 41 52 
3. Zysk na sprzedaży 220 435 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne m 33 ogółem na 1 zatrudnionego -= = 
5. Straty nadzwyczajne A 150 3. Manka, ubytki i straty z tego = 89 
przypisano do zwrotu — 4 


Główny księgowy: Dyrektor: 
Władysław Dwojak Stanisław Matuśniak 


2 Dziennik Urzędowy W. R. N. Nr 8, poz. 82—83 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bochni 
w tysiącach złotych 


Taz o 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 21.604 33.966 1. Fundusz statutowy 22.098 34.476 
2. Materiały 728 754 2 Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- COW 85 11 
katy ze) = 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
4. Towary i wyroby — z 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 113 434 5. Fundusz własn. środ. na inw. — — 
6. Należności od odbiorców 192 188 6. Kredyty bankowe na inwest. = = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 308 391 
na inwestycje z — 8. Pozostałe pasywa 2.380 1.470 
8. Inwestycje rozpoczęte — 16 9. Zysk = 377 
9. Pozostałe aktywa 1.954 1.367 
10. Strata 280 — 
Razem: 24.871 36.725 Razem: 24.871 36.725 
Plan Wykonanie 21 Plan Wykonanie 
Część II. | Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 4.730 7.062 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 4.505 6.625 ogołem na 1 zatrudnionego 37 51 
3. Zysk na sprzedaży 225 437 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 45 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne — 105 3. Manka, ubytki i straty z tego — 10 
przypisano do zwrotu — 1 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Edward Dziedzic Władysław Wójtowicz 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzesku 
w tysiącach złotych 


A O O O e e a 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XIIL 60 r. 31. XII. 6l r. 31. XII. 60 r. 31. XIL 61 r. 
Część 1. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 11.118 5.692 1. Fundusz statutowy 11.752 6.227 
2. Materiały 555 501 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 332 175 
katy = = 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby = an 4. Środki otrzymane na inwest. 
5. Środki pieniężne 669 M2 5. Fundusz własn. środ. na inw. 657 421 
6. Należności od odbiorców 93 188 6. Kredyty bankowe na inwest. = = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 23 109 
na inwestycje 308 39 8. Pozostałe pasywa 392 114 
8. Inwestycje rozpoczęte — 61 9. Zysk 412 207 
9. Pozostale aktywa 825 660 
10. Strata = = 
Razem: 13.568 7.253 Razem: 13.568 7.253 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 3.250 4.418 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 3.090 4.141 ogółem na 1 zatrudnionego — = 
3. Zysk na sprzedaży + 160 SF ZKM 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 41 ogółem na 1 zatrudnionego — = 
b. Straty nadzwyczajne a 111 3. Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu = — 
Główny księgowy: ; Dyrektor: 


Adam Laska Ryszard Stus 


Nr 8, poz. 84—85 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31, XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 85.333 3.330 1. Fundusz statutowy 85.759 3.606 
2. Materiały 451 301 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 96 61 
katy 34 35 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
4, Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 97 4 5. Fundusz własn. środ. na inw. 468 140 
6. Należności od odbiorców 279 139 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 3.211 258 
na inwestycje 13 2 8. Pozostałe pasywa Fe] 163 
8. Inwestycje rozpoczęte — 90 9. Zysk — 140 
9. Pozostałe aktywa 3.924 467 
10. Strata 176 — 
Razem: 90.307 4.368 Razem: 90.307 4.368 
3 Plan wykonanie Plan wykonanie 
Część II. ak Część III. 
1. Sprzedaż ogółem i 2.415 3.426 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 2.300 3.253 ogółem na 1 zatrudnionego 32 43 
3. Zysk na sprzedaży 115 173 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 79 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
5. Straty nadzwyczajne — 112 3, Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu == — 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Zbigniew Kogut Mgr Tadeusz Pileski 
85 
Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaworznie 
w tysiącach złotych 
__ Stan na: č Stan na: 
dzień “ dzień dzień dzień 
31. XIL 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 78.337 112.074 1. Fundusz statutowy 79.432 114.305 
2. Materiały 1.735 1.763 2. Zobowiązania wobec dostaw- 1.071 548 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców — — 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe 679 = 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. 19.420 17.057 
5. Środki pieniężne 1.096 781 5. Fundusz własn. środ. na inw. 3.120 2.945 
6. Należności od odbiorców 1.223 860 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 312 348 7. Inne fundusze i rezerwy = — 
na inwestycje 8. Pozostałe pasywa 3.574 1.476 
8. Inwestycje rozpoczęte 12.613 17.365 9. Zysk 2.336 2.112 
9. Pozostałe aktywa 14.316 5.252 
10. Strata — == 
Razem: 109.632 138.443 Razem: 109.632 138.443 
Plan wykonanie s Plan wykonanie 
Część II. s r Część HII. 
1. Sprzedaż ogółem j 15.000 18.753 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 13.000 16.590 ogółem na 1 zatrudnionego 70.7 73,5 
3. Zysk na sprzedaży 2.000 2.163 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 89 ogółem na 1 zatrudnionego 2 1 
5. Straty nadzwyczajne — 140 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chrzanowie 


w tysiącach złotych 


Główny księgowy: 
Mgr Karol Kłosowicz 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Marian Matuszewski 


4 Dziennik Urzędowy W. R. N. Nr 8, poz. 86—87 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy 
w tysiącach złotych 
Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII, 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 46.841 33.242 1. Fundusz statutowy 47.346 33.850 
2. Materiały 801 979 2 Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 297 290 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe 608 352 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 89 — 5. Fundusz własn. środ. na inw. 3.393 688 
6. Należności od odbiorców 386 1.032 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy rd! 332 
na inwestycje — — 8. Pozostałe pasywa 3.383 3.763 
8. Inwestycje rozpoczęte — 688 9. Zysk 80 490 
9. Pozostałe aktywa 7.061 3.824 
10. Strata — — 
Razem: 55.178 39.765 Razem: 55.178 39.765 
i Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 5.872 7.699 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 5.622 7.189 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
3. Zysk na sprzedaży 250 510 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 114 ogółem na 1 zatrudnionego — = 
5. Straty nadzwyczajne — 134 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Ewa Kubacka 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Eugeniusz Różanski 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krzeszowicach 


w 


w tysiącach złotych 


Stan na: 


dzień 


dzień 


31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 


Stan na: 
dzień dzień z 
31. XIIL 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 29.295 20.088 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 293 365 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy = = 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby = F= 4. Środki otrzymane na inwest. 
5. Środki pieniężne 84 353 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 202 325 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 50 280 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte 597 294 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 5.457 877 
10. Strata = = 
Razem: 35.978 22.582 Razem: 
Plan wykonanie 
Część II. | Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 2.793 3.980 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 2.593 3.649 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 200 331 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 28 ogołem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne — 61 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Andrzej. Morawiecki 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Aleksander Stachańczyk 


29.532 


35.978 


Plan 


50.781 


20.484 


22.582 


Wykonanie 


11.945 


Nr 8, poz. 88—89 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 5 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnenj w Limanowej 


Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 
2. Materiały 
3. Produkcja w toku i półfabry- 
katy 
. Towary i wyroby 
. Środki pieniężne 
Należności od odbiorców 
. Rachunek bankowy środków 
na inwestycje 
8. Inwestycje rozpoczęte 
9. Pozostałe aktywa 
0. Strata 


JANA 


Razem: 


w tysiącach złotych 


Część II. 
1. Sprzedaż ogółem 
2. Koszt własny sprzedaży 
3. Zysk na sprzedaży 
4, Zyski nadzwyczajne 
5. Straty nadzwyczajne 


Główny księgowy: 
Feliks Chojnowski 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 

Część I. 
11.963 SA2 1. Fundusz statutowy 12.396 5.590 
389 570 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
ców 115 146 
— = 3. Kredyty bankowe obrotowe — 76 
— — 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
70 28 5. Fundusz własn. środ. na inw. — — 
281 352 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Inne fundusze i rezerwy il — 
— — 8. Pozostałe pasywa 1.048 724 
ża = 9. Zysk =- 230 
650 704 p 
207 = 
13.560 6.766 Razem: 13.560 6.766 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część III. 
3.258 4.137 1. Wartość produkcji (przerobu) 
3.100 3.822 ogółem na 1 zatrudnionego 36 42 
158 315 2. Należny fundusz zakładowy 
4 16 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
=s 101 3. Manka, ubytki i straty z tego — zi 
przypisano do zwrotu — 4 


Dyrektor: 
Czesław Bogacz 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miechowie 


Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 
2. Materiały 
3. Produkcja w toku i półfabry- 

katy 

4. Towary i wyroby 
5. Środki pieniężne 
6. Należności od odbiorców 
7. Rachunek bankowy środków 
na inwestycje 

8. Inwestycje rozpoczęte 

9. Pozostałe aktywa 

0. Strata 


Razem: 


Część II. 

. Sprzedaż ogółem 

. Koszt własny sprzedaży 
. Zysk na sprzedaży 

. Zyski nadzwyczajne 

. Straty nadzwyczajne 


neonne 


w tysiącach złotych 


Główny księgowy: 
Mgr Julian Woźniak 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XIL. 60 r. 31, XII, 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 

Część I. 
13.735 9.811 1. Fundusz statutowy 14,435 10.504 
500 537 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
ców 195 238 
== =5 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
— == 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
684 681 5. Fundusz własn. środ. na inw. — — 
147 157 6. Kredyty bankowe na inwest. -— — 
7. Inne fundusze i rezerwy 1.179 627 
= = 8. Pozostałe pasywa 2.688 108 
= = 9. Zysk 370 209 
3.801 500 
18.867 11.686 Razem: 18.867 11.686 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część III. 
4.128 4.888 1. Wartość produkcji (przerobu) 
3.928 4.617 ogółem na 1 zatrudnionego 38 42 
200 271 2. Należny fundusz zakładowy 
£ 32 ` ogółem na 1 zatrudnionego — = 
n 94 3. Manka, ubytki i straty z tego — 4 
przypisano do zwrotu = 1 


Dyrektor: 
Edward Petraniak 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 


Nr 8, poz. 90—91 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Sączu 


Częśc I. 

. Środki trwałe (netto) 

. Materiały 

. Produkcja w toku i półfabry- 
katy 

Towary i wyroby 

Środki pieniężne 

. Należności od odbiorców 

. Rachunek bankowy środków 
na inwestycje 

. Inwestycje rozpoczęte 

. Pozostałe aktywa 

. Strata 


ooo JONA WN 


= 


Razem: 


Część II. 
1. Sprzedaż ogółem 
2. Koszt własny sprzedaży 
3. Zysk na sprzedaży 
4. Zyski nadzwyczajne 
5. Straty nadzwyczajne 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XIIL. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. 
18.010 57.139 1. Fundusz statutowy 
1.505 1.543 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
ców 
19 11 3. Kredyty bankowe obrotowe 
16 1 4. Środki otrzymane na inwest. 
468 723 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
598 322 ©. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Inne fundusze i rezerwy 
619 604 8. Pozostałe pasywa 
= a 9. Zysk 
1.238 2.136 
184 — 
22.657 62.479 Razem: 
Plan Wykonanie Ta 
J Część III. 
181315 16.242 1. Wartość produkcji (przerobu) 
12.650 15.930 ogółem na 1 zatrudnionego 
665 312 2. Należny fundusz zakładowy 
— 49 ogółem na 1 zatrudnionego 
— 52 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Marian Kozłowski 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Władysław Jabłoński 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Olkuszu 


Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 
2. Materiały 
3. Produkcja w toku i półfabry- 
katy 
4. Towary i wyroby 
5. Środki pieniężne 
6. Należności od odbiorców 
7. Rachunek bankowy środków 
na inwestycje 
8. Inwestycje rozpoczęte 
9. Pozostałe aktywa 
10. Strata 
Razem: 
Część II. 


- Sprzedaż ogółem 

. Koszt własny sprzedaży 
. Zysk na sprzedaży 

. Zyski nadzwyczajne 

. Straty nadzwyczajne 


e wN e 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XIL 61 r. 
1.772 9.172 
360 735 
— 49 
54 22 
206 199 
33 33 
669 761 
3.094 11.571 
Plan Wykonanie 
3.900 4.766 
3.650 4.504 
250 262 
= 2 


Główny księgowy: 
Stanisława Jarno 


w tysiącach złotych 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII- 60 r, 31. XII. 61 rT. 
19.835 59.062 
109 83 
— 354 
213 2.671 
— 309 
22.657 62.479 
Plan Wykonanie 
— 8 
— 1 


w tysiącach złotych 


Część I. 

1. Fundusz statutowy 

2. Zobowiązania wobec dostaw- 
ców 
. Kredyty bankowe obrotowe 
Środki otrzymane na inwest. 
Fundusz własn. środ. na inw. 
. Kredyty bankowe na inwest. 
Inne fundusze i rezerwy 
. Pozostałe pasywa 
Zysk 


PPN w 


Razem: 


Część III. 
1. Wartość produkcji (przerobu) 
ogółem na 1 zatrudnionego 
2. Należny fundusz zakładowy 
ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Tadeusz Kolet 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
2.161 10.494 
UB) 94 
1 = 
130 = 
487 723 
300 260 
3.094 11.571 
Plan Wykonante 
37,1 42,5 


Nr 8, poz. 92—93 Dziennik Urzędowy W. R. N. 7 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rabce 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31, XIT, 60 r. 44. XITSETN 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 23.589 23.986 1. Fundusz statutowy 24.568 24.748 
2. Materiały 865 1.229 2. Zobowiązania wobec dostaw- 

3. Produkcja w toku i półfabry- ców 181 788 
katy 89 75 3. Kredyty bankowe obrotowe 190 — 
4. Towary i wyroby — a= 4. Środki otrzymane na inwest. 5.013 7.906 

5. Środki pieniężne 576 38 5. Fundusz własn. środ. na inw. — — 
6. Należności od odbiorców 372 1.059 6. Kredyty bankowe na inwest. == => 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 26 55 
na inwestycje 406 559 8. Pozostałe pasywa 2.336 3.034 
8. Inwestycje rozpoczęte 3.671 8.927 9. Zysk — 599 
9. Pozostałe aktywa 2.744 1.257 
Razem: 32.314 37.130 Razem: 32.314 37.130 
Plan Wykonanie Plan wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 8.582 9.968 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 8.534 9.198 ogółem na 1 zatrudnionego 50.798 50.362 
3. Zysk na sprzedaży 2 770 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne 31 124 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
5. Straty nadzwyczajne 8) 295 3. Manka, ubytki i straty z tego 2 29 
przypisano do zwrotu 2 3 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Stanisław Schinohl Inż. Tadeusz Młotecki 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Skawinie 
w tysiącach złotych 
Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
J1 XIT edr. 31. XI GI i 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 102.446 24.019 1. Fundusz statutowy 102.945 24.798 
2. Materiały 593 627 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 307 125 
katy = — 3. Kredyty bankowe obrotowe 148 — 
4. Towary i wyroby == — 4. Środki otrzymane na inwest. 7.354 2.383 
5. Środki pieniężne 221 89 5. Fundusz własn. środ. na inw. 1.067 711 
6. Należności od odbiorców 496 499 6. Kredyty bankowe na inwest. = = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 1 184 
na inwestycje 75 279 8. Pozostałe pasywa 904 559 
8. Inwestycje rozpoczęte (LE) 1.070 9. Zysk — 341 
9. Pozostałe aktywa 7.913 2.518 
10. Strata 209 — 
Razem: 112.726 29.101 Razem: 112.726 29.101 
Plan wykonanie , Plan wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 4.900 5.339 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 4.667 4.921 ogółem qa 1 zatrudnionego 39,5 48,1 
3. Zysk na sprzedaży 233 418 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 46 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
5. Straty nadzwyczajne — 123 3. Manka, ubytki i straty z tego — 2 
przypisano do zwrotu — 2 
Główny księgowy: Dyrektor: 


Leon Bradecki Władysław Zawadzki 


8 Dziennik Urzędowy W. R. N. 


Nr 8, poz. 94—95 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. 

1. Środki trwałe (netto) 7.091 13.808 
2. Materiały 1.294 941 

3. Produkcja w toku i półfabry- 

katy — — 

4. Towary i wyroby 197 101 
5. Środki pieniężne 626 131 
6. Należności od odbiorców 754 996 

7. Rachunek bankowy środków 
na inwestycje 267 210 
8. Inwestycje rozpoczęte 47 1.582 
9. Pozostałe aktywa 1.201 3.554 

10. Strata 341 — 
Razem: 11.818 21.323 
Pian Wykonanie 
Część II 

1. Sprzedaż ogółem 14.381 17.264 
2. Koszt własny sprzedaży 13.738 15.988 
3. Zysk na sprzedaży 643 1.276 
4, Zyski nadzwyczajne — 121 
5. Straty nadzwyczajne — 244 


Główny księgowy: 
Zygmunt Kopański 


w tysiącach złotych 


Słan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. 
1. Fundusz statutowy 8.273 15.082 
2. Zobowiązania wobec dostac” 
ców 369 273 
3. Kredyty bankowe obrotowe 881 290 
4. Środki otrzymane na inwest. = 1.634 
5. Fundusz własn. środ. na inw. 320 1.011 
6. Kredyty bankowe na inwest. — 230 
7. Inne fundusze i rezerwy 101 708 
8. Pozostałe pasywa 1.763 942 
9. Zysk 111 ILA|E=] 
Razem: 11.818 21.323 
Plan wykonanie 
Część III. 
1. Wartość produkcji (przerobu) 
ogółem na 1 zatrudnionego - 45 52 
2. Należny fundusz zakładowy 
ogółem na 1 zatrudnionego — — 
3. Manka, ubytki i straty z tego — 222 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
wz, Józef Topolski 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wadowicach 


Stan na: 
dzień dzień 
31 5E11.:6015, "81 KD. 61 r. 
Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 32.499 13.240 
2. Materiały 569 619 
3. Produkcja w toku i półfabry- 

katy — 5 

4. Towary i wyroby — = 
5. Środki pieniężne 419 299 
6. Należności od odbiorców 123 302 

7. Rachunek bankowy środków 

na inwestycje 14 — 

8. Iawestycje rozpoczęte — — 
9. Pozostałe aktywa 1.236 1.268 
Razem: 34.860 15.733 

Plan Wykonanie 
Część II. 

1. Sprzedaż ogółem 4.100 4.882 
2. Koszt własny sprzedaży 3.850, 4.364 
3. Zysk na sprzedaży 250 518 
4. Zyski nadzwyczajne — 116 
5. Straty nadzwyczajne — 47 


Główny księgowy: 
Kazimierz Sindel 


14 


w tysiącach złotych 


Stan na 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. 
1. Fundusz statutowy 33.152 14.003 
2. Zobowiązania wobec dostaw- 
ców 100 98 
3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
4, Środki otrzymane na inwest. 60 / — 
5. Fundusz własn. środ. na inw. = — 
6. Kredyty bankowe na inwest. — 
7. Inne fundusze i rezerwy — 289 
8. Pozostałe pasywa 1.194 756 
9. Zysk 354 587 
Razem: 34.860 15.733 
Plan Wykonanie 
Część III. 
1. Wartość produkcji (przerobu) 
ogółem na 1 zatrudnionego 40 49 
2. Należny fundusz zakładowy 
ogółem na 1 zatrudnionego = = 
3. Manka, ubytki i straty z tego — 1 
przypisano do zwrotu -— 1 


Dyrektor: 
Ludwik Mąsior 


Nr 8. poz. 96—97 - Dziennik Urzędowy W. R. N. 9 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wieliczce 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 38.969 21.980 1. Fundusz statutowy 39.470 22.556 
2. Materiały 546 634 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 114 55 
katy y U 3. Kredyty bankowe obrotowe 10 — 
4. Towar; i wyroby = a 4. Środki otrzymane na inwest. 1.511 .4,645 
5. Środki pieniężne 172 36 5. Fundusz własn. środ. na inw. 1.007 842 
6. Należności od odbiorców 243 38 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 23 9) 
na inwestycje 223 82 8. Pozostałe pasywa 512 247 
8. Inwestycje rozpoczęte 1.511 4.135 9. Zysk 187 277 
9. Pozostałe aktywa 1.163 1.712 
Razem: 42.834 28.624 b Razem: 49.834 28.624 
dka WAWIE Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 5.326 5.276 1 Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 5.188 4.982 ogółem na 1 zatrudnionego 42 42 
3. Zysk na sprzedaży 138 294 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne 59 12 ogółem na 1 zatrudnionego — = 
5. Straty nadzwyczajne 10 29 - 3. Manka, ubytki i straty z tego = 1 
przypisano do zwrotu — il 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Józef Stachnik Ludwik Sobula 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żywcu 
w tysiącach złotych 
z Stan na: _ Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31 XIL 61 r. 
Cześć I. Cześć I. x 
1. Środki trwałe (netto) 20.061 10.266 1. Fundusz statutowy 21.217 11.318 
2. Materiały 1.189 1.187 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 148 132 
katy 109 60 3. Kredyty bankowe obrotowe = — 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. -— — 
5. Środki pieniężne 334 243 5. Fundusz własn. środ. na inw. = = 
6. Należności od odbiorców 319 312 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 135 391 
na inwestycje 138 754 „8. Pozostałe pasywa 1.903 1.462 
8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 169 739 
9. Pozostałe aktywa 1.422 1.220 $ 
10. Strata = = i 
Razem: ` 23.572 14.042 Razem: 23.572 14.042 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 8.087 9.071 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 1.913 8.545 ogółem na 1 zatrudnionego 41 52 
3. Zysk na sprzedaży 174 526 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne = 213 ogółem na 1 zatrudnionego si 17 
5. Straty nadzwyczajne 5 — 3. Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu 2 — 
Główny księgowy: Dyrektor: 


Adolf Pieczara Mgr Bolesław Twardowski 


10 Dziennik Urzędowy W. R. N. Nr 8, poz. 98—99 
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Uproszczone Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Bochni 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 463 1.014 1. Fundusz statutowy 1.709 2.598 
2. Materiały 776 1.199 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 1.534 1.416 
katy 108 85 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. 
5. Środki pieniężne 2.088 318 5. Fundusz własn. środ. na inw. 279 297 
6. Należności od odbiorców 593 1.829 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 591 349 
na inwestycje 194 175 8. Pozostałe pasywa 325 270 
8. Inwestycje rozpoczęte — = 9. Żysk 377 339 
9. Pozostałe aktywa 593 594 
10. Strata — — 
Razem: 4.815 5.269 Razem! 4.815 5.269 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 9.328 9.445 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 8.837 9.017 ogółem na 1 zatrudnionego 64 66 
3. Zysk na sprzedaży 491 428 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne 68 107 ogółem na 1 zatrudnionego 0,783 0,984 
5. Straty nadzwyczajne 128 196 3. Manka, ubytki i straty z tego — — 
przypisano do zwrotu — — 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Feliks Kornaś Inż. Ludwik Matura 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Chrzanowie 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
SEKTE 1. XIT. Gim. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 1311 1.795 1. Fundusz statutowy 3.032 3.535 
2. Materiały 1.483 1.313 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 170 334 
katy 45 31 | 3. Kredyty bankowe obrotowe 32 — 
4. Towary i wyroby = = 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 127 263 5. Fundusz własn. środ. na inw. 393 155 
6. Należności od odbiorców 1.617 1.551 6. Kredyty bankowe na inwest. 155 = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 461 649 
na inwestycje 37 99 8. Pozostałe pasywa 943 542 
8. Inwestycje rozpoczete — — 9. Zysk 1.490 1.130 
9. Pozostałe aktywa 2.056 1.293 
10. Strata — — 
Razem: 6.676 6.345 Razem: 6.676 6.345 
Plan Wykonanie Plan wykonanie 
Część II. Część Ii. 
1. Sprzedaż ogółem 8.233 8.749 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 7.559 7.631 ogółem na 1 zatrudnionego 67,0 73,2 
3. Zysk na sprzedaży 674 1.118 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne 30 ogółem na 1 zatrudnionego 0,8 1,2 
5. Straty nadzwyczajne 18 3. Manka, ubytki i straty z tego — 2 


przypisano do zwrotu — — 


Główny księgowy: Dyrektor: 
Henryk Jacukowicz Adam Bryczkowski 


Nr 8, poz. 100—101 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Nowym Targu 


w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XIL 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 2.771 2.716 1. Fundusz statutowy 4.963 6.267 
2. Materiały 2.333 2.495 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 2.931 20025) 
katy 852 631 3. Kredyty bankowe obrotowe 573 — 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 1.406 707 5. Fundusz własn. środ. na inw. 359 240 
6. Należności od odbiorców 1.729 1.941 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 543 662 
na inwestycje 28 28 8. Pozostałe pasywa 173 137 
8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 534 300 
9. Pozostałe aktywa 957 1.813 
10. Strata — — 
Razem: 10.076 10331 Razem: 10.076 10.331 
Plan Wykonanie s j k Plan Wykonanie 
Część II. i Część III. i 
1. Sprzedaż ogółem 14.507 15.697 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 14.121 15.178 ogółem na 1 zatrudnionego 65,7 57,9 
3. Zysk na sprzedaży 386 519 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 31 ogółem na 1 zatrudnionego 1.408 1.300 
5. Straty nadzwyczajne — 250 3. Manka, ubytki i straty z tego — 35 
przypisano do zwrotu — 32 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Józef Durst Władysław Budyn 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Nowym Sączu 
w tysiącach złotych 
— AL 
Stan na: č Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII, 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 2.531 5.479 1. Fundusz statutowy 6.063 9.460 
2. Materiały 2.435 3.239 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 864 651 
katy = 225 3. Kredyty bankowe obrotowe — 407 
4. Towary i wyroby — = 4. Środki otrzymane na inwest. — = 
5. Środki pieniężne 2.230 1.917 5. Fundusz własn. środ. na inw. 3.145 1.517 
6. Należności od odbiorców 1.625 1.082 6. Kredyty bankowe na inwest. — = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 1.595 1.920 
na inwestycje 397 634 8. Pozostałe pasywa 1.045 769 
8. Inwestycje rozpoczęte 585 585 9. Zysk 2.780 3.056 
9. Pozostałe aktywa 5.689 4.619 
Razem: 15.492 17.780 Razem: 15.492 17.780 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. : i Część III. 
1. Sprzedaż ogółem A 20.198 24.185 1. Wartość produkcji (przerobu) ; 
2. Koszt własny sprzedaży 18.879 21.369 ogółem na 1 zatrudnionego 67.562 79.784 
3. Zysk na sprzedaży 1.319 2.816 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne = 312 ogółem na 1 zatrudnionego 700 800 


5. Straty nadzwyczajne 


12 


Główny księgowy: 
Mgr Roman Kwaśnica 


3. Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Józef Kazuba 


12 Dziennik Urzędowy W. R. N. Nr 8, poz. 102—103 
10ż 
Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Oświęcimiu 
w tysiącach złotych 
Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. G1 r. 31. XII, 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 876 1.383 1. Fundusz statutowy 1.910 2.623 
2. Materiały 1.162 1.112 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 187 213 
katy 168 127 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
4. Towary i wyroby — = 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 484 514 5. Fundusz własn. środ. na inw. 219 442 
6. Należności od odbiorców 270 187 6. Kredyty bankowe na inwest. = = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 557 364 
na inwestycje 116 259 8. Pozostałe pasywa 406 252 
8. Inwestycje rozpoczęte 68 166 9. Zysk 510 487 
9. Pozostałe aktywa 645 633 
10. Strata = = 
Razem: 3.789 4,381 Razem: 3,789 4.381 
Plan Wykonanie pa Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 6.000 6.347 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 5.826 5.908 ogółem na 1 zatrudnionego 53,4 67,1 
3. Zysk na sprzedaży 174 439 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 73 ogółem na 1 zatrudnionego 0,6 RZ 
5. Straty nadzwyczajne — 25 3. Manka, ubytki i straty z tego — 79 
przypisano do zwrotu — 2 


Główny księgowy: 


Zofia Pastuszek 


Dyrektor: 
wz. Inż. Zdzisław Dzenis 
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Uproszczone sprawozdanic finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowilane w Tarnowie 


EE ZE EE R Z 


w tysiącach zlotych 


Stan na: Stan na: | 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. , 
1. Środki trwałe (netto) 1.164 2.579 1. Fundusz statutowy 4.060 52 
2. Materiały 1.827 2.448 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- GOW A 266 588 
katy A 210 3. Kredyty bankowe obrotowe = — 
4. Towary i wyroby — s 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Šrodki pieniężne 1.803 1.620 5. Fundusz własn. środ. na inw. 570 508 
6. Należności od odbiorców 380 742 6. Kredyty bankowe na inwest. — m 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 276 1.206 
mna inwestycje 387 306 8. Pozostałe pasywa 570 274 
8 Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 1.286 2.043 
9. Pozostałe aktywa 1.467 2.486 
10. Strata = = 
Razem: 1.028 10.391 Razem: 7.028 10.391 
Plan wykonanie Plan wykonanie 
Część II. Część III. i p 
1 Sprzedaż ogółem 15.310 17.797 - 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 14.489 15.757 ogołem na 1 zatrudnionego 732 82,2 
3. Zysk na sprzedaży 821 2.040 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 10 ogółem na 1 zatrudnionego 0,8 1,3 
5. Straty nadzwyczajne — 7 3. Manka. ubytki i straty z tego — 3 


Główny księgowy: 
Waldemar Wieczorek 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Franciszek Krzyżak 


Nr 8, poz. 104—105 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 


13 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Wadowicach 


w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31 XII. 60 r. 31. XIL 61r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 3.276 5.830 1. Fundusz statutowy 4.384 7.125 
2. Materiały 1.538 1.759 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 218 377 
katy = = 3. Kredyty bankowe obrotowe = T 
4. Towary i wyroby 270 al 4. Srodki otrzymane na inwest. — —- 
5. Środki pieniężne 19 189 5. Fundusz własn. środ. na inw. 686 858 
6. Należności od odbiorców 670 956 6. Kredyty bankowe na inwest. 76 = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 499 655 
na inwestycje 301 206 8. Pozostałe pasywa 904 846 
8. Inwestycje rozpoczęte 392 = 9. Zysk 360 819 
9. Pozostałe aktywa 661 1.740 
10. Strata — — 
Razem: 2T 10.680 Razem 7.127 10.680 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 7.880 10.180 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 7.673 9.454 ogółem na 1 zatrudnionego 56 68 
3 Zysk na sprzedaży 207 726 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 137 ogółem na 1 zatrudnionego 0,4 1,3 
5. Straty nadzwyczajne — 44 3. Manka, ubytki i straty z tego — 17 


Główny księgowy: 
Mieczysław Lejman 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Kazimierz Kowalski 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakopanem 


A w zc dig 


w tysiącach złotych 


Główny księgowy: 


Czesław 


Frajdenberg 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Roman Sajkiewicz 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 T. 31. XII 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 1.625 4.883 1. Fundusz statutowy 3.935 1.958 
2. Materiały 2.741 3,248 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 1.389 1.714 
katy 43 106 3. Kredyty bankowe obrotowe 977 = 
4. Towary i wyroby Są = 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
5. Środki pieniężne 1.654 526 5. Fundusz własn. środ. na inw. 336 582 
6. Należności od odbiorców 1.988 1.960 6. Kredyty bankowe na inwest. — 399 
7? Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy = = 
na inwestycje 123 119 8. Pozostałe pasywa 2.128 2.272 
8. Inwestycje rozpoczęte 468 98 9. Zysk 16.34 1.118 
9. Pozostałe aktywa 1.757 3.103 
10. Strata = za 
Razem: 10.399 14.043 Razem: 10.399 14.043 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Cześć II Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 16.238 16.703 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 15.671 15.481 ogółem na 1 zatrudnionego 68 74 
3. Zysk na sprzedaży 567 1.222 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 45 ogóiem na 1 zatrudnionego 1,2 1,3 
5. Straty nadzwyczajne — 149 3. Manka, ubytki i straty z tego — 17 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Olkuszu 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31 XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 3.084 3.719 1. Fundusz statutowy 4.529 5.455 
2. Materiały 1.38y 1.291 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 149 442 
katy 65 138 3. Kredyty bankowe obrotowe 520 — 
4. Towary i wyroby = = 4. Środki otrzymane na inwest. = = 
5. Środki pieniężne 499 286 5. Fundusz własn. środ. na inw. 443 427 
6. Należności od odbiorców 803 1.074 6. Kredyty bankowe na inwest. — = 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy — — 
na inwestycje 213 111 8. Pozostałe pasywa 671 669 
8. Inwestycje rozpoczęte 5 124 9. Zysk 348 508 
9. Pozostałe aktywa 602 758 
10. Strata = — ; 
Razem: 6.660 7.501 Razem: 6.660 7.501 
Płan wykonanie l ». we Plan Wykonanie 
Część II. Część III. A 
1. Sprzedaż ogółem 8.490 8.639 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 8.386 8.096 ogółem na 1 zatrudnionego 66 67 
3. Zysk na sprzedaży 104 543 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 46 ogółem na 1 zatrudnionego 0,5 1 
5. Straty nadzwyczajne — 81 3. Manka, ubytki i straty z tego = = 
przypisano do zwrotu — = 
Główny księgowy: Dyrektor: 
p.o. Maria Piątek Henryk Ćmielewski 
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Uproszczone Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chrzanowie 
w tysiącach złotych 


Stan na: = Stan na: - 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII, 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. i 
A y Cześć I. 

y a A (metto) D Ter i Fundusz statutowy 89,686 187.938 
3. Produkcja w toku i półfabry- 4 , 2. a ARA wobec dostaw- „4 A 
aty ą b E z * 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 

k od ARNE) z: 225 4. Środki otrzymane na inwest. — — 
6. Należności od odbiorców 19 20 5. Aari EA środ. na inw. = ZE 
7. Rachunek bankowy środków PRA Rozema jach z si 
i ; A 135 102 7. Fundusz napraw 135 2.948 
8 " E aae aż 25 8. Inne fundusze i rezerwy 3 136 
9. RDM kepio. == 2.082 M Ea a pasywa 143 321 
10. Remonty bieżące — 874 a> = 198 
11. Pozostałe aktywa 29 304 
12. Strata R 0067 WAĆ Razem: 89.967 191.605 
azem: ; f 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. : 
1. Sprzedaż ogółem 5.368 5.569 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 5.245 5.361 ogółem na 1 zatrudnionego 63 65 
3. Zysk na sprzedaży 123 208 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 4 ogolem na 1 zatrudnionego — — 
5. Straty nadzwyczajne — 14 3. Manka, ubytki i straty z tego — 6 
przypisano do zwrotu = 2 
Główny księgowy: Dyrektor: 


Barbara Skibińska Stanisław Kieres 


Nr 8, poz. 108—109 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 
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. Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Jaworznie 


Stan na: 
dzień dzien 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 234.780 438.645 i. Fundusz statutowy 
2. Materiały 223 229 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby — — 4. Srodki otrzymane na inwest. 
5. Środki pieniężne 56 345 5, Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 850 803 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 692 UMIE] 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte — = 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 1.507 3.497 
10. Strata 2.005 — 
Razem: 239.913 444.292 BAPANE 
Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 8.318 8.238 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 8.150 8.117 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 168 121 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 179 ogólem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne = 76 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Jan Kaliciak 


przypisano do zwrotu 


„Dyrektor: 
Mikołaj Cebula 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Nowym Sączu 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 45.314 182.505 i. Fundusz statutowy 
2. Materiały 162 141 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy — = 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby = — 4. Środki otrzymane na inwest. 
5. Środki pieniężne 149 367 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 48 80 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 2 2 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 2,664 4.309 
10. Strata 34] — 
Razem: 48.680 187.404 Razem: 
Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 6.020 6.725 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 5.970 6.362 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 50 363 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 37 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne = 17 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Ludwik Kaczorowski 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Tomasz Niedźwiedź 


15 


w tysiącach złotych 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XIL 61 r. 
234.889 438.772 
445 415 
110 — 
2.072 4.568 
2.397 313 
239.913 444.292 
Plan Wykonanie 
68 69 
— 61 


w tysiącach złotych 


„Ő 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XIL 61 r. 
k 
45.464 182.661 
20 5 
3.196 4.360 
= 383 
48.680 187.404 
Plan wykonanie 
97 108 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Olkuszu 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r._31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Cześć I. 
1. Środki trwałe (netto) 69.988 142.049 1 Fundusz statutowy 70.121 142.357 
2. Materiały 175 286 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 3q 29 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymne na inwest. 3 — 
5. Środki pieniężne 121 301 5. Fundusz własn. środ. na inw. — — 
6. Należności od odbiorców 122 63 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 41 — 
na inwestycje — = 8. Pozostałe pasywa 1.889 3.300. 
8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk — 446 
9. Pozostałe aktywa 1.236 3.510 
10. Strata 449 —- 
Razem: 72.091 146.209 Razem: 72.091 146.209 
i Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Cześć III. 
1. Sprzedaż ogółem 4.848 6.088 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 4.746 5.644 ogółem na 1 zatrudnionego 43 70 
3. Zysk na sprzedaży 102 444 2. Należnv fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 13 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
5. Straty nadzwyczajne — 11 3. Manka, ubytki i straty z tego — 20 
przypisano do zwrotu — 6 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Anna Mistela Wiktor Pasierbiński 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tarnowie 
w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XIL 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Cześć I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 134.724 336.462 1. Fundusz statutowy 134.921 336.622 
2. Materiały 837 539 2i Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 125 318 
katy =, = 3. Kredyty bankowe obrotowe 345 48 
4. Towary i wyroby = = 4. Środki otrzymane na inwest. 5.035 6.885 
5. Środki pieniężne 68 94 5. Fundusz własn. środ. na inw. — — 
6. Należności od odbiorców 166 232 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 
7. Rachunek bankowy środków | 7. Inne fundusze i rezerwy =2 345 
na inwestycje 34 = 8. Pozostałe pasywa 1.857 219 
8. Inwestycje rozpoczęte 2 = 9. Zysk zę 814 
9. Pozostałe aktywa 5.435 1.924 
10. Strata 1.018- 
Razem: 142.283 345.251 Razem: 142.283 345.251 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 12.537 13.279 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 12.267 12.205 ogółem na 1 zatrudnionego 83 88 
3. Zysk na sprzedaży 270 1.074 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne 1.803 6 ogółem na 1 zatrudnionego = 4 
5. Straty nadzwyczajne = 266 3. Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu — — 
Główny księgowy: Dyrektor: 


Anna Zając Henryk Hanczarski 


Nr 8, poz. 112—113 


Dziennik Urzędowy W. R. N. 
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Uproszczone sprawozdanie (finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie 


17 


w tysiącach złotych 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII, 60 r, 31 XII, 61 r. 
Część 1. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 26.579 HELEN 1 Fundusz statutowy 
2. Materiały 1.430 1.449 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby = — 4. Środki otrzymne na inwest. 
5. Środki pieniężne 497 659 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 465 559 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 1. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 319 219 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte 33.572 42,040 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 
10. Strata 5.605 7.469 
Razem: 68.467 125.706 Razem: 
Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 9.326 10.163 1- Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 8.326 8.703 ogółern na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 1.000 1.460 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 25 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne _ 10 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 


Jan Kuja 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Henryk Daniel 


sporządzone za rok 1961 


Powiatowe Przedsiębiorstwo Woedociągów i Kanalizacji w Chrzanowie 


Stan na: 


dzień dzień 


31. XII. 60 r. 31. XII, 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 18.043 67.080 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 608 767 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymne na inwest. 
5. Środki pieniężne 672 273 F, Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 826 1.130 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 78 36 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte 20.111 37.358 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 12.065 7.650 
Razem: 52.403 114.284 Razem: 
Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 8.265 9.634 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 4.290 4,451 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 3.895 5.183 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 67 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. = 202 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Straty nadzwyczajne 


G 


łówny księgowy: 


Tadeusz Mikrut 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Stanisław Szramel 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r: 31. XII. Glen; 

28.000 74.768 
103 2 
34.014 44.520 
729 964 
271 636 
3.260 3.341 
2.090 1.475 
68.467 125.706 

Plan Wykonanie 
58 63 


1 


w tysiącach złotych 


aaa aaa 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r, 31. XII. 6l r. 
18.578 67.979 
48 240 
20.868 36.852 
141 335 
297 525 
7.820 3.305 
4.651 5.048 
52.403 114.284 
Plan Wykonanie 
110 148 
0.4 2.4 
== a 
—- 0.2 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu 


Stan na: 
dzień dzień 
31 XTT. 60 r. 31. XII. 61 r. 

Część I — Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 12.558 42.885 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 510 610 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 

katy — — 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymne na inwest. 
5. Środki pieniężne 399 230 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 209 137 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje — — 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte 772 772 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 920 957 
10. Strata 62 — 
Razem: 15.430 45.591 Razem: 
Plan Wykonanie 

Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 3.582 3.781 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 3.411 3.496 ugółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 171 285 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 2 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne — 65 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Kazimiera Kubiczek 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Franciszek Suwalski 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie 


Nr 8, poz. 114—115 


w tysiącach złotych 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XI, 60 r. 31. XII., 61 r. 
13.274 43.582 
192 47 
772 92 
38 = 
28 — 
1.126 876 
— 232 
15.430 45.591 
Plan Wykonanie 
41 46 
0.4 0.8 
— I 


w tysiącach złotych 


Stan na: 


dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31, XII, 61 r. 

Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 3.327 - 3.426 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 258 493 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 

katy 3.994 5.449 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymne na inwest. 
5. Środki pieniężne 1.633 1.666 "5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 1.804 1.650 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 435 123 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 
9. Pozcstałe aktywa 3.086 4.054 
10. Strata 
Razem: 14.537 16.861 Razem: 
Plan wykonanie 

Część II. Część IIl. 
1. Sprzedaż ogółem 17.400 19.707 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 15.059 16.269 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 2.341 3.438 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 54 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne — 85 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Henryk Nowicki 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Bolesław Śliwa 


7.454 9.052 
168 135 
840 920 
514 371 

2.180 2.297 
726 679 

2.655 3.407 

14.537 16.861 
Plan Wykonanie 

65 73 

= 2 

= 2 
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Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Krakowie Rynek Główny 19 
w tysiącach złotych 


A w c 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XIL 61 r. 
Część I. Część I. 

1. Środki trwałe (netto) 703 769 1. Fundusz statutowy 1.371 1.475 
2. Materiały 83 63 2. Zobowiązania wobec dostaw- 

3. Produkcja w toku i półfabry- ców 16 10 

katy 530 934 3. Kredyty bankowe obrotowe — — 

4. Towary i wyroby = = 4. Środki otrzymne na inwest. — — 

5. Środki pieniężne 523 608 5. Fundusz własn. środ. na inw. 318 308 
6. Należności od odbiorców 79 42 6. Kredyty bankowe na inwest. — — 

7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 376 806 

na inwestycje 262 272 8. Pozostałe pasywa 340 362 

8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 658 1.110 
9. Pozostałe aktywa 899 1.383 
10. Strata == = 

Razem: 3.079 4.071 Razem: 3.079 4.071 
Plan wykonanie Plan Wykonanie 
Część II. Część III. 

1. Sprzedaż ogółem 4.200 5.199 1. Wartość produkcji (przerobu) 

2. Koszt własny sprzedaży 3.700 4.099 ogółem na 1 zatrudnionego 42 57 
3. Zysk na sprzedaży 500 1.100 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne — 15 ogółem na 1 zatrudnionego 0,5 0,9 
5. Straty nadzwyczajne — 5 3. Manka, ubytki i straty z tego - 7 

przypisano do zwrotu = 4 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Kazimierz Machaty Mgr inż. Ludwik Dydyński 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 
Krakowskie Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Medycznym w Krakowie ul. Józefa 21 
w tysiącach złotych 
—_ Stan na: ____ Stan_na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Cześć I 

; i łe (netto o 
3 RZE T grp Laa T 1. Fundusz statutowy 4.671 4,426 
3. Pozostałe zapasy "66 "109 2. Zobowiązania wobec dostaw- 

4. Środki pieniężne 21 28 eo ace noa 
5. Należności od odbiorców 958 2.020 3. Kredyty bankowe obrotowe 4.389 9.491 
6. Należności przeterminowane 4. Rezerwa na należności z tyt. 5 2 

ze sprzedaży ratalnej = =. mank, ubytków i strat 

7. Należności z tytułu mank 5. Środki otrzymane na inwst. — — 

j ubytków i strat s 5 2 6. Fundusz własn. środ. na inw. 186 527 
8. Rachunek bank. środ. na in- 7. Kredyty handlowe na inwest. — — 

l westycje i i 162 439 8. Inne fundusze i rezerwy 19 32 
9. Inwestycje rozpoczete 99 76 9. Pozostałe pasywa 311 643 
10. Pozostałe aktywa 1.616 1.829 p DER PR s 
s a Razem: 12.806 17.973 Razem: 12.806 17.973 

- Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Część II. i 
1. Sprzedaż ogółem 40.000 48.467 Część III. | f 
w tym marże ze sprzedaży 2.640 3.527 15 Wartość produkcji (przerobu) 
2, Koszt własny sprzedaży 37.360 44.940 ogółem na 1 zatrudnionego 1.379 1.671 
w tym koszty handlowe 1.720 1.809 2. Należny fundusz zakładowy 
3. Zysk na sprzedaży 920 1.718 ogółem na 1 zatrudnionego 0,6 1,3 
4. Zyski nadzwyczajne = 69 3. Manka, ubytki i straty z tego — 13 
5. Straty nadzwyczajne — 101 przypisano do zwrotu — 6 
Główny księgowy: Dyrektor: 


Michał Buba Mgr Bolesław Sokołowski 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Krakowski Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Krakowie ul. Szpitalna 5 


w tysiącach złotych 


Stan na: Stan na: 
dzień dzień dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. e" 
i zęść I. 
R T (netto) 582 105 1. Fundusz statutowy s 15M 
3. Pozostałe zapasy 331 428 2 Zobowiązania wcbec dostaw- 
4. Środki pieniężne 205 9 ców 10 11 
5. Należności od odbiorców 251 310 3. Kredyty bankowe obrotowe 254 90 
6. Należności przeterminowane 4. Rezerwa na należności z tyt 
ze sprzedaży ratalnej = — mank, ubytków i strat = =5 
7. Należności z tytułu mank, 5. Środki otrzymane na inwst. — — 
ubytków i strat = E3 6. Fundusz własn. środ. na inw. 121 261 
8. Rachunek bank. środ. na in- 7. Kredyty handlowe na inwest. — — 
westycje 121 261 8. Inne fundusze i rezerwy = = 
9. Inwestycje rozpoczęte aj zi 9. Pozostałe pasywa 221 322 
10. Pozostałe aktywa 595 617 10, Zysk 595 615 
11. Strata EP" == 
Razem: 2.085 2.323 Razem: 2.085 2.323 
Cześć II. Plan wykonanie Plan Wykonanie 
1. Sprzedaż ogółem 3.900 4.191 Część III. i 
w tym marże ze sprzedaży rá pa 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 3.557 3.611 ogółem na 1 zatrudnionego 49 52 
w tym koszty handlowe = = 2. Należny fundusz zakładowy 
3. Zysk na sprzedaży 343 580 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
4. Zyski nadzwyczajne SĘ 38 3. Manka, ubytki i straty z tego — — 
5. Straty nadzwyczajne = 3 przypisano do zwrotu — = 


Główny księgowy: 


Mer 


Bolesław Rudnicki 


Dyrektor: 


Ludwik Bolubasz-Górski 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Hotele w Tarnowie 


w tysiącach złotych 


Z W o A 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 

Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 5.430 4:236 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 110 163 2 Zobowiązania wobec dostaw= 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 

katy — = 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby = = 4. Środki otrzymne na inwest. 
5. Środki pieniężne 81 81 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 9 9 | 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 14 — 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte — 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 85 139 
10. Strata = 
Razem: 5.729 4.628 Razem: 
Plan Wykonanie 

Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 1.116 1.190 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 1.068 1.085 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 48 105 2. Należny fundusz zakładowy 
4, Zyski nadzwyczajne — 1 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne 3. Manka, ubytki i straty z tego 

przypisano do zwrotu 


Główny księgowy: 
Andrzej Ciochoń 


Dyrektor: 
Józef Książkiewicz 


Stan na: 
dzień dzień 
INTL RO r. 31. XIN ATM 
5.552 4.398 
36 19 
14 — 
37 7 
42 28 
48 +106 
5.729 4.628 
Plan Wykonanie 
45 46 


Nr 8, poz. 120—121 
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Uproszczone sprawozdanie tinansowe sporządzone za rok 1961 


Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie 


w tysiącach złotych 


Wykonanie 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XIL 60 r. 31. XIL GIH 
13.487 18.661 

242 175 

590 134 

13 341 

3.191 3.248 

591 DI 

— 836 

18.114 23.906 
Plan 

52 T2 

1 = 
57 51 


w tysiącach złotych 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII 60 r. 31. XII Air 
3.510 3.622 
18 173 
151 = 
9.733 815 
322 651 
145 262 
611 947 
5.730 6.470 
Plan Wykonanie 
5.700 6.851 
91 187 


Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. A 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 12.724 17.814 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 1.295 1.622 2. Zobowiązania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy = az 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4. Towary i wyroby = = 4. Środki otrzymne na inwest. 
5. Środki pienieżne 132 308 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 98 130 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 247 112 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte Z = 9. Zysk 
9. Pozostałe aktywa 2.864 3,920 
10. Strata 754 — 
Razem: 18.114 23.906 Razem: 
Plan Wykonanie ~ 
Część II. Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 10.351 18.282 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 11.120 17.476 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk (strata) na sprzedży —769 +806 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne 15 30 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne — — 3. Manka, ubytki i straty z tego 
przypisano do zwrotu 
Główny księgowy: Dyrektor: 
Adam Berszakiewicz Eugeniusz Niedojadło 
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Eksploatacja Kamieniołomów w Żółkiewce k/Strzegomia, pow. Świdnica Śląska 
Stan na: 
dzień dzień 
31. XII. 60 r. 31. XII. 61 r. 
Część I. Część I. 
1. Środki trwałe (netto) 2.890 3.017 1. Fundusz statutowy 
2. Materiały 369 528 2. Zobowiążania wobec dostaw- 
3. Produkcja w toku i półfabry- ców 
katy — = 3. Kredyty bankowe obrotowe 
4, Towary i wyroby 96 164 4, Środki otrzymane na inwest. 
5. Środki pieniężne 340 215 5. Fundusz własn. środ. na inw. 
6. Należności od odbiorców 428 573 6. Kredyty bankowe na inwest. 
7. Rachunek bankowy środków 7. Inne fundusze i rezerwy 
na inwestycje 315 540 8. Pozostałe pasywa 
8. Inwestycje rozpoczęte — — 9. Zysk 
9. Pozostałę aktywa 1.292 1.433 
10. Strata — — 
Razem: 5.730 6.470 Razem: 
Plan wykonanie 
Część II. i h Część III. 
1. Sprzedaż ogółem 5.700 6.803 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 5.130 5.805 ogółem na 1 zatrudnionego 
3. Zysk na sprzedaży 570 998 2. Należny fundusz zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne = 56 ogółem na 1 zatrudnionego 
5. Straty nadzwyczajne == 107 3. Manka, ubytki i straty z tego 


Główny księgowy: 
Czesława Woźnica 


przypisano do zwrotu 


Dyrektor: 
Stanisław Piskorz 
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Warunki prenumeraty 


Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 
na rok 1962 


Opłata za prenumeratę Dziennika Urzędowego Woj. Rady Narodowej w Krakowie 
na rok 1962 wynosi: 


rocznie . . . . . I8 zł ze skorowidzem 
półrocznie . . . . 10 zł bez skorowidza 


f 


Opłatę za prenumeratę należy uiścić z góry do Narodowego Banku Polskiego 
Oddział IV w Krakowie na konto Nr 708-94/2-308 Cz. 15 Dział 7 Rozdział 4 — 
Dochody Budżetu Terenowego. 


Specjalnych rachunków nie wysyła się. 


RA E WD 


Prenumerata roczna wynosi 18 zł — Półroczna 10 zł 
Wszelkie należności z tytułu prenumeraty, ogłoszeń oraz z zakupna | ODBIORCA: Opłata pocztowa uiszczona gotówką 
poszczególnych egzemplarzy uiszczać należy do Narodowego Banku 
Polskiego Oddział IV Kraków na konto nr708-94/2-308 Cz. 15 Dział 7 Roz- 
dział 4, dochody budżetu terenowego. — Reklamacje z powodu nie- 
otrzymania poszczególnych numerów Dziennika Urzędowego Wojew. 

Rady Narod. należy wnosić niezwłocznie po otrzymaniu następnego 

kolejnego numeru. Późniejsze reklamacje będą uwzględnione tylko 

po uiszczeniu ceny reklamowanego numeru. — Drobne ogłoszenia 

o utracie dokumentów: ryczałt 10,50 zł od jednego dokumentu oraz 
po 150 zł od każdego dalszego dokumentu. 


Adres Redakcji i Administracji „Dziennik Urzędowy W. R. N.”, Kraków, ulica Basztowa L. 22 


Krakowskie Zakłady Graficzne, Zakład 7 — Kraków, ul. Kazimierza W. 95 Zam. 256 20. VII. 62 1.400 N-29 Cena 6.30 zł 


